MARYA RZEZNIK 


zona konduktora tramwayu elektryeznego, 


przeżywszy lat 33, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzona sw. 
Sakramentami, zmarła we środę dnia 3-go lipca 1901 r. 


W ciężkim żalu pozostały mąż z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w piątek dnia 5-go b. m. o godzinie 4-tej 


po południu, z domu przy ul. Mostowej L. 8, wprost na cmentarz. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


